VOCABULAIRE 
fi 


1. en phrase affirmative : toujours 


2. en phrase négative : jamais ; pas du tout ; aucunement 


Le tilde (~) reprend une entrée en bleu 

La virgule («) sépare deux ou plusieurs mots et signifie que le mot à gauche peut se substituer au mot à droite 
par rapport à un invariant (entrée ou ~) 

Le point-virgule (£) sépare deux mots ou deux expressions qui ont le même sens 

Signe » (fulânan : quelqu'un = qqn) 

Signe à (chay'an : quelque chose = qqch) 


Source : dictionnaire Larousse arabe-français, mot n°7 


